Deutscher Bundestag 
1. Wahlperiode 
1949 


Drucksache Nr. 2152 


Antrag 

der Abgeordneten Schmitt (Mainz) und Genossen 


betr. Wiederaufbau der Kaiserbrücke zwischen 
Mainz und Wiesbaden. 


Der Bundestag wolle besdhlieOen: 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

aus den für 1951/52 zur Verfügung stehenden Mitteln im 
Hinblick auf die Verwirklichung der verkehrspolitischen Ziele 
im Bundesgebiet sowie angesichts der Schlüsselstellung der 
Brücke für den Gesamtverkehr besonders im Mittelrheingebiet, 
den Nord - Süd und West - Ost Transitverkehr die Kaiser- 
brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wieder aulzubauen. 


Bonn, den 13. April 1951 


Schmitt (Mainz) 
Junglas 

Becker (Pirmasens) 

Dr. Köhler 


Frau Dietz Arndgen 

Sabel Dr. Weber (Koblenz) 

Neber Mehs 

Mayer (Rheinland-Pfalz) 


ÜnidKi r«t«r BnlMlorf-SlMDiirt 

Dr. lami AsdcrmMlu Brtll« Str. 30 

ud ¥l«ibad«a. Nfatxtckaair. 1 



